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Le sue idee camminano suiie nostre gambe 
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Paolo Borsellino 

*^Se la gioventù le negherà il consenso^ 
anche la onnipotente ^ misteriosa mafia 
svanirà come un incubo. L'importante è 
che il coraggio prenda il sopravvento", 


Sabato 19 Luglio 2008 

nel 16** anniversario della 
Strage di Via d'Amelio 

Bari 
ricorda 

PAOLO BORSELLINO 

Sala Consiliare del Comune 
Dalle ore 17:30 


Intervengono: 

- Dott. Michele Emiliano, Sindaco di Bari 

- Dott. Ottavio Sferlazza, Presidente Sez. Gip-Gup di Caltanissetta 

- On. Angela Napoli, ex Componente Commissione Parlamentare Antimafia 

- On. Pierfelice Zazzera, Idv 

- Dott. Vincenzo Maria Speranza, Questore di Bari 

- Pino Masciari, Imprenditore edile e Testimone di Giustizia, 

- Pinuccio Fazio, Familiare vittima di mafia 

Modera: Stefano Fumarulo, Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata 
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